MØLLEBAKKEN 

Nr. k Klasse A 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate Møllebakken + nr k , 
Betegnelse Møllehaugen gård 

Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr, 2? 5 000 Areal tomt 33 1 7 ™. bygninger 
Bruk Institusjon 


Oppfort tidligst senest 

omkring 

KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 

amTjEtt 

Byggherre Qhr. liZotnif* 
Arkitekt ' 

Oppr. bruk gårdsbruk 

Plantype 


Hovedmål 

Etasjer 2 

Grunnmur Pusset stein 

Vegger Tømmer, stående panel 

Tak Vafcratak, tegl» gesimskasse 
på konsollen. 

Kjeller 

Delvis 

Eksteriør Symmetrisk fasade i Lous XiV-stil, rikt utskåret dør- 
omramming, PlCjtt horisontalbord over vannbord nederst. 

interiør Delvis opprinnelig. 


Gårdsplass, Gress, sand. Meget velholdt. 

Uthus Tømmer, stående panel. Bebodd. Meget velholdt. 

Ombygging 1 868 Se pro t . 

1875 * " 

1916 Forandring. 

1920 Uthusb ygning innredet. 

19U9 Skur oppført. 

1951 Ny luftebalkong samt div. forandringer . 
1966 Diverse ominnredning. 

Tegninger, oppmålinger 1916 Tegn av forandr* 

19^9 Tegn av skur. 
195 1 Planer, snitt, fa 

saderii 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive . 


Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand A 
Arkitektur vurdering A 
Miljøvurdering A 


Prioritering A 


Dato 7. 10. lk 
Sign J.T. 


Ga,e MSlIebakken 


nr. h 


Eldre bilder 

* 

Foto 

Litteratur 

■ 

Kilder 




Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 





Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


Fremtidige planer 


